STANISLAW GORSKI 


urodzony dnia 28 Lutego 1820 r., 
zmarł dnia Il Lipca 1900 r., opatrzony Swiętymi Sakramentami. 


Shi 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w Piątek dnia 13 Lipca o godzinie Il przed południem 
z domu pod L. 1 przy ulicy Franciszkańskiej do kościoła OO. Franciszkanów, zkąd po 
Nabożeństwie na Cmentarz krakowski. 
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Pogrążeni w ciężkim żalu synowie, synowa, bracia i wnuki zapraszają Krewnych i Przyjaciół 
Zmarłego oraz pobożną Publiczność na ten obrzęd żałobny. 


JUEZA 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


